IEEE Allowed paper sizes with margins, columns width, length and space between them 
Also indication on space not to be used, in order to allow printing in different paper size and labeling 


12.925 mm = 0.509” 


0.25” = 6.35 mm 


12.925 mm = 0.509” 


3.5” = 88.9 mm 


3.5” = 88.9 mm 


0,75” = 
19 mm 


0.625” = 15.875 mm 


0.25” = 6.35 mm 


0.625” = 15.875 mm 


3.5” = 88.9 mm 


3.5” = 88.9 mm 


A4 


o> 

CM 


9,25” = 
234.95 mm 


Letter 


DO NOT USE FOR TEXT OR GRAPHICS 


i” = 
25.4 mm 


DO NOT USE FOR TEXT OR GRAPHICS 


1.69” = 
43 mm 


8.5” = 215.9mm 


210 mm = 8.27” 


279.4mm 






























































